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12 Column A to L 
20 Rows A to T 


12 x 20 = 240 Different stamps per sheet 
151 Different plate numbers 
240 x 151 = 36240 different stamps 





“unk 072 CJ 


30,000 Digital Images provided 


Research Goal 
Identify Plate Number 
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Location of corner letters 
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Location of corner letters 
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Three Scanning Areas 
Resolution: 224x224 each 
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Testing 
30,000 Plate ID digital photos 
21,000 Scanned 
9,000 tested against scans 


Result First Test 
151 Plates: 88.9 % Accuracy 


8001 out of 9000 





